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R.C.S. Luxembourg: B 189.527 


Extrait 


II resulte des resolutions du conseil de gerance, signees en date du 9 janvier 2017, que le siege social 
de la societe Newport Lux S.a r.l. a ete transfere du 16, Avenue Pasteur, L-2310 au 1, Allee Scheffer, L- 
2520 Luxembourg avec effet au 9 janvier 2017. 

EPISO 3 Valleys Holding S.a r.l., associe de la societe Newport Lux S.a r.l., a transfere son siege social 
du 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 9 
janvier 2017. 

M. Yves Barthels, gerant A de la societe Newport Lux S.a r.l. a change son adresse professionnelle du 
16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 9 
janvier 2017 ; et 

M. Romain Delvert, gerant B de la societe Newport Lux S.a r.l. a change son adresse professionnelle 
du 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 9 
janvier 2017. 


Pour extrait conforme. 


Luxembourg, le 17 janvier 2017 



